लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे दौलतनगर, ता. 
पाटण, जि. सातारा येथे उभारण्यात येणा-या 
दुस-या टप्प्याच्या बांधकामास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११७/प्र.क्र.१६९ /२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्मारक-३११५/२५३/प्र.क्र.२६०/२९, 

दिनांक १९.१०.२०१५ 

2) नियोजन विभाग, परिपत्रक क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र. ४८(भाग-१)/का.१४६१, 
दिनांक ११.०६.२०१८ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्मारक-३११७/प्र.क्र.१६९/२९, 
दिनांक ०५.०३.२०२० 

४) जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्रनियोजन/पाटण बादेस्मा/२०२१-२२/का-६/२०८१, 
दिनांक २३.०९.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे दौळतनगर, ता. पाटण, जि. सातारा येथे उभारण्यात येणा-या दुस-या 
टप्प्याच्या रु. १४९९.९८ लक्ष इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या आराखडा व अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. ३ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आतापर्यंत एकूण रु. ७८२.६१ लाख 
इतका निधी जिल्हाधिकारी, सातारा यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधीचे जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले असून जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ अन्वये लोकनेते बाळासाहेब देसाई 
यांच्या दौळतनगर, ता. पाटण, जि. सातारा येथे उभारण्यात येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या रु. १४९३.५७ लक्ष 
इतक्या वाढीव कामाचे आराखडे व अंदाजपत्रक शासनाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या 
प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दौलतनगर, ता. पाटण, जि. सातारा येथे उभारण्यात येणा-या स्मारकाच्या 
दुस-या टप्प्याच्या वाढीव कामाचे बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ अन्वये सादर केलेल्या रु. 
१४९३. ५७ लक्ष (रु. चौदा कोटी त्र्याण्णव लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढया रकमेच्या अंदाजित किंमतीस वित्त विभाग, 
नियोजन विभाग व व्यय अग्रक्रम समितीने सदरहू कामांच्या आराखडा व अंदाजपत्रकास सहमती दर्शविली असून खालील 
अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) स्मारक उभारतांना त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्‍यक असून देखभाल करणारी 
संस्था जर अशासकीय असेल तर संस्थेशी करारपत्र करुन घेणे तसेच अशी संस्था भविष्यात देखभाल 
करण्यास असमर्थ ठरल्यास प्रथमत : देखभाल करण्यासाठी अन्य संस्था निश्चित करणे व त्यानंतरच 
पूर्वीच्या संस्थेस जबाबदारीतून मुक्‍त करणे याबाबतचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. 
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2) 


१०) 


स्मारकाचे बांधकाम नियोजित वेळेतच पूर्ण होईल, याबाबत जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी खबरदारी घ्यावी 
व स्मारकाच्या बांधकामाबाबतची सद्यस्थिती शासनास वेळोवेळी अवगत करावी. तसेच स्मारकाची भविष्यात 
दुरावस्था होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

स्मारकास देण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता रक्कमेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याची 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी दक्षता घ्यावी. 

प्रशासकीय मान्यता रक्कमेचा खर्च सोबत जोडलेल्या बाबीवर खर्च करण्यात येईल याबाबत जिल्हाधिकारी 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम हाती घेण्यात यावे व विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती हाती घेण्यात यावे. 

प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इएनव्ही/२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.-१, 
दिनांक १०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७ / प्र.क्र. ६०/इमारत-२ दिनांक ७ जुले, 
२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका “१९७८ (Manual of Financial Powers १९७८)” च्या भाग, पहिला उप 
विभाग पाच मधील “ अनुक्रमांक १ नियम १३४ ” प्रमाणे निधी वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७५७ तत्वे,वित्तीय मर्यादा, विहित 
निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या 
अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सातारा यांची 
राहील. 

सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा 
अनियमितता यास गृहित धरली जाणार नाही अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन 
नियमानुसार करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सातारा यांची राहील. 


११) सदर स्मारकास मुळ मान्यता दि.१९/११/२०१५ अन्वयेच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आळेली आहे. तसेच 


१२) 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दि.०५/०३/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली आहे. (टप्पा-१) 
आता या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (टप्पा-) यापुढे 
जिल्हाधिकारी,सातारा यांस कडून या स्मारकाच्या अनुषंगाने कोणताही वाढीव कामाचा प्रस्ताव विभागास 
सादर करण्यात येणार नाही. 

महालेखापाल मुंबई/ नागपूर यांनी या स्मारकाच्या अनुषंगाने जे-जे आक्षेप उपस्थित केले आहे व भविष्यात 
आक्षेप उपस्थित होतील याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी,सांगली यांची राहील. 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये रु. १५ कोटी पेक्षा कमी 
किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना संबंधीत मुख्य अभियंता यांच्याकडून शिफारसीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता 
विभाग कामाची निवड व अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश 


आहेत. 


३. या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-ए-४ , मुख्य लेखाशिर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे ८०-सर्वसाधारण 
८००,इतर खर्च (००) राज्य योजना (००)(०२) राष्ट्र पुरुष/ थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकामे (२०५९३१७७) , 
५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 
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४. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दौलतनगर , ता. पाटण, जि. सातारा येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या दुस-या 
टप्प्याच्या वाढीव कामाचे बांधकामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तयार केलेल्या आराखडा व 
अंदाजत्रकानुसार रु. १४९३.५७ लक्ष (रु. चौदा कोटी त्र्याण्णव लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रक 
व आराखड्यास वर नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौ. सं.क्र.४६/इमा-३, 
दिनांक ११.०४.२०२२, नियोजन विभाग, अनौ.संदर्भ क्र. २८०/१४४३, दिनांक २४.०८.२०२२, वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ 
क्र.निरंक/व्यय-४, दिनांक ०५.०९.२०२२ अन्वये व सदर प्रस्तावास दिनांक १९.०९.२०२२ रोजीच्या व्यय अग्रक्रम 
समितीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार वित्तीय अधिकार अधिनियम पुस्तिका, १९७४ मधील भाग पहिला, उप विभाग 
तीन, अनुक्रमांक चार, परिच्छेद क्र. २७ (२) व १३४ नुसार तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ससमा- 
२०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, दि ११/६/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२४१६४७१०४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, JANA JIVA 
VALVI 


( ज.जि. वळवी ) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. पालकमंत्री, जिल्हा सातारा. 
५. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.व.का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. सचिव, (बांधकामे ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 
, महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर . 
१०. महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर . 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
१२. सहसंचालक, लेखा कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१३. निवासी उपजिल्हाधिकारी, सातारा. 
१४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
१५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग( पश्चिम), सातारा. 
१६. कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५/कार्या-२६),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. कार्यासन अधिकारी (इमा-३),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवडनस्ती (कार्यासन -२९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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Name Of Work :- Loknate 8816081109 Dosal Shatabd! Smarck EXTENSION Construction of Auditorium and Hoetel for Girle Boys at 
Deulatnagar,Tal-patan,Dist-Satara 
—— RECAPITULATION SHEET 


nit Rate.|.. eee Re. =| 
| Sr.No Particulars of Scope Norms Component Total 
| P | sam | Wise 
|___{(A]___ | ESSENTIAL ITEMS (Components SEE aes PEED CR TN 
| i a) Building proper ee 
| (i) Boy's and girl's Hostel ( 168 students after fe eee 
oxlonsion Paper SG | Ce. 
| te क क प य ee Se eID NEES SS aa 
Ground Floor existing Phase 2 (56 sludents capaci वव i ea ARR RR SR 
परळ: First Floor Extension ( 66 students capacit 905.813], 2570000. |___2aares04.4] 
| Second Floor Extension (56 students capaci 905.613 -— 2596700} 28s 210 
i Tota! Hostel Extension (112 students extra 1611.63 y____ AG791 562) 
Iconian tie? te ee ge ne ec eee einen 
(ii) Auditorium (Auditorium 864 seating & 120 701500) | 
| Cafolgrig pier extension Bema eee eee: 
LE SS Sel ee Re. ee मनाया 
1 Pape oor ensting Phase 2 ( 704 se Floor existing Phase 2 ( 704 Ct | “221222... CEES | 1104 0) cairn 
| Extension of 160 seats and Cafelaria 128 persons 
| Ground Floor en eee 14964096 
Extension of 16 त 
। व्यय of 160 soats and Cafotaria 128 persons First 499.33 41618.37 20731307,09 


Total Auditorium cafetaria Extonsion 1133.44 


Tota! Auditorium Extension (160 seats and Cafotarie 
128 porsons extra 


oe SUB TOTAL of @ 

| ७) Fuel Gas pipeline (Lumsum Baris eee §0000 
' C) Bio Olgesier (Lumsum ERAGE क्क §0000 
= d) Rain/roof water Harvesting (Lumsum 


le) Solar Roof Top(MoU to be executed)(Lumsum 2 वती 


_ |i) Ramp for Handicaps (include in building 
|______ proper)(Lumsum 75000 
डि रत SON Ree Ses eS 


______ Hostel area = 1611.63:'sg.m @70%=1268.141  1268.1382 $000.00 6340691 


ore 
Auditorium Cafetana Ground floor area = 634.11 sq.m eons 
70% * (443-877 443.877 $000.00 2219385 


; Auditorium (७21808 First floor area =499.33 sq.m 5000.00 
DA5% = 349-534 224.6985 टे 1123492.5 
के विमान तल ARSE 
केल Sub Total (btc+d+ott+ a 
i | sub total 1 = (atbtctdtott+ 92396514] Cd 
il 
2__|Wator supply and sanitary works (2%of a र्या fife, aT: 
nl 
} 

3 Electeification aS ee 


01 क्य 
नयी internal ८.1. ( Hostel & Auditorium 9500000 Pee ae नक 
b Air Conditioing System 11000000 PR a Eta, Soe eo Na) 
Fire Detection & Alaram System, Fire Extinguishers 1500000 ee Ser) 
3 Sound System 7280000 काका 
€ Stage Ught System & (200112 9452000 | oe | el 
| _f) ~—_|Water Cooler, Water Purifier & Water Pumpsat 700000 [eer ia 
| ___g) __|DG Set for Auditorium 3500000 aoe ee 
h)___|Solar Hot Waler System for Hostel Bulding 1011111 750000 ला 
ee Bos ee eee 
॥_________ [1081101 Electrical Work Rs. १007000001 2 आहा त्य 
Previous Provison made in Phase 2 (existin OE RE 3005000050 
MESES; BRS Tia Te 
क क क 
eta: 

क का histo anita ककी २ का 


Per Sub Total (A) (14243 


न 
| 
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Particulars of Scope ~ | 


SE RS धत RE Re es 
1) Compound wall & gate (Rmt SE DRS SS 
temal Rent (ae ee A 
eae 
4) Open Parking (Road Bet. ea 
5) Retaining Wall Sees eae 
6) Landscaping हळ वकक क ल जलक Tt महजर मह 
Ree Soil investigation and detail Land 4002 oe NA 2802 "5200 eS 
BSS) AS aE Dae कदा Toe ESO ORE 
ates. Sub Total (6 TLS ET 
ina RR ae er ee कालकलहेलकबडी 
गिला 
rainwaterharvesting(Cum eee 


2) Water matin storage, pump house and bore woll 


Included in 
3)/॥ conditioning upgradation ear Electrical 


Extemal Toilet 


Included in 
6) Generator 


Electrical 


CCTV 
a Sr न ee | 

8) Acoustics upgradation Electrical 

9) Sound System upgradation Electrical 
besieged Sub Total (C) io ec 
कळक ES) Projoct cost(P)= (A+B+C | 116516273__ | 
(D)___|PROVISIONS SF ey Tee IE 
Renee. Architetural Services _3% on (P : te See 
Rae liyContingencies 4% on (a Soe 
BAS: fi) Green Building included in building proper Roe _ ee 
Ee a ee iv)GST 12%on (P a 
ae: v)Price Escalation 10% on(P 1101027 
ae vi)Labour insurance (0.5% of a eee aS 
aaa Sub Total (D)=iHi+llitlv+v 32041026 
ee Se ear cost of Project (TPC) = (AtB+C+D 149387289 
are 


